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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-100-1, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-1, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-5 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C182IR-201-1 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


4 
C182IR-301-1 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-400-1 
IR GIMBAL ASSY (ALT: IR-420-1/-2) 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
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QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-100-2, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-2, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-6 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C182IR-201-1 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


4 
C182IR-301-1 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-400-1 
IR GIMBAL ASSY (ALT: IR-420-1/-2) 
1 
EA 
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TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-100-3, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-3, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-5 
SUPPORT INST'N (ALT: C182IR-101-1) 
1 
EA 


2 
C182IR-201-1 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


4 
C182IR-301-2 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-400-1 
IR GIMBAL ASSY (ALT: IR-420-1/-2) 
1 
EA 
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ITEM # 
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TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-100-4, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-4, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-6 
SUPPORT INST'N (ALT: C182IR-101-2) 
1 
EA 


2 
C182IR-201-1 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


4 
C182IR-301-2 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-400-1 
IR GIMBAL ASSY (ALT: IR-420-1/-2) 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
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TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-100-5, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-5, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-6 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C182IR-201-2 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


4 
C182IR-301-1 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-400-1 
IR GIMBAL ASSY (ALT: IR-420-1/-2) 
1 
EA 
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ITEM # 
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DESCRIPTION 
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TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-100-6, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-6, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-6 
SUPPORT INST'N (ALT: C182IR-101-2) 
1 
EA 


2 
C182IR-201-2 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


4 
C182IR-301-2 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-400-1 
IR GIMBAL ASSY (ALT: IR-420-1/-2) 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
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QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-100-7, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-7, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-5 
SUPPORT INST'N (ALT: C182IR-101-1) 
1 
EA 


2 
C182IR-201-1 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


4 
C182IR-301-3 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-420-2 
IR GIMBAL ASSY (ALT: IR-400-1, IR-420-1) 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-100-8, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-8, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-6 
SUPPORT INST'N (ALT: C182IR-101-2) 
1 
EA 


2 
C182IR-201-1 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


4 
C182IR-301-3 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-420-2 
IR GIMBAL ASSY (ALT: IR-400-1, IR-420-1) 
1 
EA 
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ITEM # 
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Bill of Materials 


*C182IR-100-9, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-9, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-6 
SUPPORT INST'N (ALT: C182IR-101-2) 
1 
EA 


2 
C182IR-201-2 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


4 
C182IR-301-3 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


5 
IR-420-2 
IR GIMBAL ASSY (ALT: IR-400-1, R-420-1) 
1 
EA 
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ITEM # 
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Bill of Materials 


*C182IR-100-10, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-10, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-5 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C182IR-201-1 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-301-4 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


4 
IR-400-2 
IR GIMBAL ASSY 
1 
EA 
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ITEM # 
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QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-100-11, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-11, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-6 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C182IR-201-1 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-301-4 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


4 
IR-400-2 
IR GIMBAL ASSY 
1 
EA 
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ITEM # 
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TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-100-12, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-12, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-6 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C182IR-201-2 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-301-4 
ELECTRICAL INST'N 
1 
EA 


4 
IR-400-2 
IR GIMBAL ASSY 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
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QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-100-13, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-13, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-7 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C182IR-201-1 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


4 
IR-400-3 
IR GIMBAL ASSY 
1 
EA 


5 
CAM-6275-11 
PLACARD 
1 
EA 
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ITEM # 
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QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-100-14, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-14, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-8 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C182IR-201-1 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


4 
IR-400-3 
IR GIMBAL ASSY 
1 
EA 


5 
CAM-6275-11 
PLACARD 
1 
EA 
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Bill of Materials 


*C182IR-100-15, REV. M ECO1 


0 
*C182IR-100-15, REV. M ECO1 
C182IR SYSTEM CONFIGURATION 
1 
KIT 


1 
C182IR-101-8 
SUPPORT INST'N 
1 
EA 


2 
C182IR-201-2 
EQUIPMENT CABINET INST'N 
1 
EA 


3 
C182IR-251-2 
EQUIPMENT INST'N 
1 
EA 


4 
IR-400-3 
IR GIMBAL ASSY 
1 
EA 


5 
CAM-6275-11 
PLACARD 
1 
EA 
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